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und wenn wir nun der Function v die Grenzbedingungen auf-erlegen:
an «|, d. h. fur r = r':
(9)                                    ^ + mv = 0, an /3£, d. h. fiir s = s':
(10)                                  ^ -)- my = 0,
im Punkt |, d. h. fiir r = r', s = s'
(11)                                          0 = 1, so kommt:
/,^             /      ^      i     fC    /8W          NJ      •        /8v
(12)   w, = (vtv)a -f      f   r--»>«;   ds
Damit ist die Aufgabe auf die Bestimmung der Function v zuriickgeiuhrt. Denn wenn v bestimmt ist, so ist w^ durch die Formel (12) durch die Werthe dargestellt, die w und dw/ds an der Curve C haben.
Die Function v ist aber durch eine ganz ahnliche Differential-gleichung, wie w selbst [Gleichung (5)], bestimmt. Die Grenzbedingungen fur v [(9), (10) und (11)] sind aber wesentlich ein-facher, als die fiir w, da sie gar nichts mehr enthalten, was sich auf die Curve C bezieht. Es ist daher die Function v fiir alle moglichen Anfangszustande dieselbe.
§. 185.     • Bestimmung der Function v.
Es bleibt uns also noch iibrig, die Function v zu bestimmen, die, wenn r > r\ s > s' ist, der Difi'erentialgleichung
,~.                          d^v   _,   dmv   ,   dmv__
^                    '    drds   '   ~8r"^   8s   "
geniigt, mit den Grenzbedingungen
(2)   '
£----1- mv = 0       fiir r = r'
ds   '
-j- mv = 0       fiir s = s',
v = 1       fiir Y = r', s = s'.